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はじめに 

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 

本書では、内蔵モパイル WiMAX モジュールの使用方法や、お使いになるうえでの注意事項を 
説明しています。 

本書をよ<お読みになり、正しくお使いいただきますよろお願いいたします。 


このマニュアルの表記について 


本書の内容は、2012年8月現在のちのです。 


參画面例について 


表記されている画面は一例です。お使いの機種やモデルによって、画面が若干異なることが 
あります。 


參本文中の記号について 

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。 


1 

1重題 


お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。 

必ずお読みください。 

^%oint 

操作に関連することを記述しています。必要に麻じてお読みください。 

0 

冊子のマニュアルを表しています。 

QWeb 

インターネットで公開している情報を表しています。参照方法は 
〇 『取扱説明書』の表紙の裏面をご覧ください。 


拳製品などの呼び方について 

このマニュアルでは製品名称などを、次のよ〇に略して表記しています。 


製品名称 

このマニュアルでの表記 

内蔵モバイル WiMAX モジュール 

モバイル WiMAX 


參操作説明について 

このマニュアルでは、連続する操作手順を「►」でつなげて記述しています。 
なお、アプリの状態を変更した場合は、操作手順が異なることがあります。 
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• 商標および著作権について 

インテル、 Intel は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation まだ;はその子 

会社の商標または登録商標です。 

rWiMAXj は WiMAX フォーラムの登録商標です。 

Bluetooth® は、 Bluetooth SIG の商標であり、弊社へライセンスされています。 

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。 

その他の各製品は、各社の著作物です。 

その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。 


Copyright FUJITSU LIMITED 2012 
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お使いになる前に 


• モパイル WiMAX (ワイマックス）は、 LAN (ラン）や無線 LAN アクセスポイントなどにつ 
なぐことなく、電波を使って高速データ通信を行うことができる機能です。電波を利用す 
るため、外出中や移動中の通信にも適しています。 

• ご利用には、別途、 WiMAX 接続サービスの利用契約が必要です。契約に関しては、ご利用 
になる WiMAX サービス事業者にお問い合わせください。各 WiMAX サービス事業者のお問 
い合わせ先は、次の UQ ホームページにてご確認ください。 

UQ ホームぺージ： http://www.uqwimax.jp/service/wimax/mvno.html 
URL は予告なく変更される場合があります。その場合は UQ コミュニケーションズにお問い 
合わせください。 

• 利用可能エリアは、 UQ コミュニケーションズが提供する UQ WiMAX サービスエリア内で 
す。 UQ WiMAX のサービスエリアについては UQ コミュニケーションズにお問い合わせく 
ださい。 

• 通信の最大速度は次のとおりです。なお、お客様の実利用速度を示すちのではありません。 
「受信最大 20Mbps 、 送信最大 8Mbps 」 

• お使いの機種の仕様については、「富士通アドバイザー」の「サボート&サービス情報」か 
ら「パソコンの仕様を調べる」を選択して表示されるホームページの内容をご覧ください。 
なお、仕様の詳細を調べるときに、お使いのパソコンの型名が必要になることがあります。 
型名は次の場所に記載されています。 

-保証書 

• パソコン本体の裏面に貼付されたラベル 

- 「 ◎ メニュー」 を起動し、「サポートをさがす」 ► 「お問い合わせする」 ► 「パソコンの 
情報を表示する」を選択すると表示される画面 

^^oint 

• 「富士通アドバイザー」については D 『取扱説明書』の 「 Q & A 」 から「インターネット 
で調べる」をご覧ください。 

• 接続に関する情報や利用料金については、ご利用の WiMAX サービス事業者にお問い合わせ 
ください。 

• モパイル WiMAX 接続と無線 LAN (WiFi) 接続を同時に行うことはできません。 

• このパソコンには、技術基準適合証明を受けた特定無線設備が組み込まれています。 
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• 電子機器使用の規制がある場所では電波を停止して< ださい 

-病院、その他、電子機器使用の規制がある場所では、すべての電波を停止してください。 
-電波を停止する方法については、「3.モパイル WiMAX を使う」の「モパイル WiMAX を切 
断する」（一 P .16) をご覧ください。 

• モパイル WiMAX の契約解除について 

次のような場合は、モパイル WiMAX の契約解除を行ってください。契約解除を行わない 
場合、継続して通信料金が発生する場合があります。詳しくは、ご契約の WiMAX サービ 
ス事業者へお問い合わせください。 

• モパイル WiMAX 機能を使用しなくなった場合 
• このパソコンを譲渡、売却した揚合 
• このパソコンを修理したときは 

このパソコンを修理するときに、モパイル WiMAX モジュールの交換を行うと、契約の変 
更が必要になる場合があります。修理を行った場合は、ご契約の WiMAX サービス事業者 
へお問い合わせください。 



1. モパイル WiMAX の初期設定（契約していない揚合) 


1. モパイル WiMAX の初期設定（契約していない場合) 


WiMAX 接続サービス契約が完了していない状態でモパイル WiMAX に接続すると、自動的に 
「 WiMAX 統合ポータルスタートページ」に接続し、オンラインで WiMAX 接続サービスの利用契 
約を行うことができます。 

モパイル WiMAX の初期設定は 、 UQ WiMAX サービスエリア内の電波状態の良い場所で行ってく 
ださい。 

初期設定の流れ 


STEP 1 電波を発信できる状態にする 

STEP 2 モバイル WiMAX に接続する 

_ み 

STEP 3 WiMAX 接続サービスの利用契約をする 


すでに WiMAX 接続サービスの利用契約を完了している場合は、「2.モパイル WiMAX の初期設 
定（契約済みの場合）」 （_ P .11) をご覧 < ださい。 

オンライン契約以外での契約方法については、ご利用の WiMAX サービス事業者へお問い合わ 
せください。 


■ STEP 1 電波を発信できる状態にする 


ワイヤレススイッチ搭載機種の場合 

パソコン本体のワイヤレススイッチを ON 側にスライドします。ワイヤレススイッチにつ 
いては、 D 『取扱説明書』の「各部の名称と働き」をご覧ください。 

ワイヤレススイッチ非搭載機種の場合 

m を押しながら圓を押します（以降、〇 + @キーと記載します)。 

電波を発信できる状態になると、状態表示 LED のワイヤレス通信ランプが点灯します。 
状態表示 LED については、〇『取扱説明書』の「各部の名称と働き」をご覧ください。 
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1. モパイル WiMAX の初期設定（契約していない揚合) 


■ STEP2 モパイル WiMAX に接続する 


0 oint Web ブラウザーやメールアプリの起動について 

• Web ブラウザーやメールアプリなどは、モパイル WiMAX の接続が完了してから起動してく 
ださい。モバイル WiMAX に接続する前にこれらのアプリを起動していると、インターネッ 
卜に接続できない場合があります。 


1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリッ 
クします。 

Q 『Windows 8基本操作クイックシート』 

「インテル PROSet Wireless 」 の 「 WiMAX 接続ユーティリティー」をクリックします。 

「インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティー」ウィンドウが開きます。 

(^oint 

• デスクトップ画面右下の通知領域から起動することもできます。通知領域にある D 
をクリックし、翁を右クリックすると表示されるウィンドウで 「 WiMAX の設定」 
をクリックします。 



( 画面は機種や状況により異なります ) 
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「 WiMAX : オン」のをクリックして®にします。 


_ インテル* PROSet/Wireless WiMAX 接《ユ_ 


^nteD 

◎ wiR 必ヘル:？ 




⑽驗 e 诚。接■腿' w _ 


«:丨@オン)9 


ウィンドウに「接続」が表示されます。 
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1. モパイル WiMAX の初期設定（契約していない揚合 ) 


4 「接続」が緑色に変わったら、クリックします。 



「接続」が緑色に変わらない場合は、「使用できる WiMAX ネットワーク：」にネットワー 
ク名があるか、確認してください。 

ネットワーク名がない場合は、電波状況を確認してください。 

^^oint 

• 「インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティー」では、ネットワークの 
名前は WiMAX サービス事業者のサービス名称にかかわらず 「UQ WiMAX 」 と表示さ 
れます。 

• モパイル WiMAX に接続すると、無線 LAN ( WiFi ) は切断されます。 

• モパイル WiMAX と Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー（搭載機種のみ）は、同時使用 
が可能です。 


接続が完了すると、 「 UQWiMAX に接続しています。 j というメッセージが表示されます。 







1. モパイル WiMAX の初期設定（契約していない揚合) 


■ STEP 3 WiMAX 接続サービスの利用契約をする 


OJQ WiMAX に接続しています。」と表示された後、30秒ほどすると、自動的に 「 WiMAX 統合ボー 
タルスタートページ」画面が表示されます。 「 WiMAX 統合ポータルスタートページ」画面では、 
表示された WiMAX サービス事業者とオンライン契約を行うことができます。 


WiMAX 統合ポっタルスタートページ 


このページは WiMAX 搭載機器をはじめてあ’使ぃいただく方へのスタートページです,， 
モ m ル WiMAKS ご利用味£くた W こは、 WiMAXii 信サ吒ス提供企案と®;：契約と；:利用いた®載 
機器®こ登錄手辭做要で.サ。新規 C ；： 契約いた®お'客様は、 「 WiMAX ® 言サ - e ス提供企案一 KJ ® 中か 
ら、ご利用いた®企菓 s 進折してお'手辭ください。販売 e など®店頭で.事前1:;:契約い m ■、たお'客様は、;:契 
約いた g いた企菓《8折してお'手辭く ga 、。 





tP T パイル WiMAXKt ? 



(画面の表示内容は、予告なしに変更される揚合があります) 


• 通信状態によっては、 「 WiMAX 統合ポータルスタートページ」画面が表示されるまでに時 
間がかかる場合があります。 

画面が自動的に表示されない場合は 、 rUQ WiMAX へ接続しています。」画面の「開かない 
場合、ここをクリックして<ださい。」をクリックしてください。 

•「 WiMAX 統合ボータルスタートページ」画面の内容については、 UQ コミュニケーションズ 
へお問い合わせください。 


「WiMAX 統合ポータルスタートページ」画面で WiMAX サービス事業者 （ MVNO ) を選び、 
画面の指示に従って必要事項を入力します。 

(^oint 

• WiMAX 接続サービスの契約の際には、クレジットカードが必要になる場合がありま 
す。事前に、ご利用の WiMAX サービス事業者へお問い合わせください。 

• 契約時に、このパソコンのモバイル WiMAX の MAC (マック）アドレスが必要になる 
場合があります。 MAC アドレスの確認方法については、「6.その他」の「モパイル 
WiMAX の MAC (マック）アドレスを確認する方法」（― P .23) をご覧ください。 
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1. モパイル WiMAX の初期設定（契約していない揚合 ) 


2 


WiMAX 接続サービスの契約が完了し、 「 WiMAX サービスにお申し込みいただきありがと 
うございます。」という画面が表示されたら、内容を確認し、2分以上待ちます。 


WiMAX サービス (Z お申し込みいただきありがとうごさ'います。 


こ n# ら' WiMA 獅各種I纖眷き込祕す。 
卜2分 ffl 励、 OT* す®で.' e®WBf 称挪。 



畚き込 WJ1 完了ねと.自 to 的(:ぉトワ ー5A® 臟测崎れ， 
相礙れるヒイか: foj 卜 Affl 括辟 W5T 能ます。 
掊摂状況は_ハ臟 1- ティリライ- ffii 面で;:職聰、。 


WiMAX で©モパイルプロードバンドサービスをお楽しみください。 



画面表示直後は、画面を閉じたり電源を切ったりしないで<ださい。 

• この画面は、サービス事業者との契約直後やリカバリ直後など、ハードディスク内 
に接続情報がない場合に表示されます。ハードディスクへ必要な情報が書き込まれ 
るので、そのまま2分以上お待ちください。 


^ 2分以上たつたら「閉じる」をクリックして画面を閉じます。 

ハードディスクへの情報の書き込みが完了すると、自動で WiMAX への接続が切断され、 
再接続されます。 


4 


「インテル® PROSet / WirelessWiMAX 接続ユーテイリテイ ー J ウインドウを閉じます。 
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「UQ WiMAX に接続しています。 j のメッセージ画面の「今後、このメッセージを表示し 
ない」のをクリックしてにして、 「 OKj をクリックします。 


七 /? ル （ R) PROSet/Wireless 



UQ WiMAX に接続してひます。 

UQ WiMAX との WiMAX サービスにまだ加入していない埸合は、 
お申し込み(^だく必要があります。お申し込みの Web ページが 


自動的に開きます （30 秒ほどかかることがあ 1 D ます)。開かな0場合、 
r.r 杏りリツり LT<f ••ざ 。 


アウ tz スを許可するようにパーソナル•ファイアウォールを設定する必要が 
生じることが'あります。詳細は、 ここをりリツりしてください 。 


0" 今後、このメッ乜-ジを表 S しない. 



これで、 WiMAX 接続サービスの利用契約は完了です。これ以降、モバイル WiMAX に接 
続が可能な状態になります。 

なお、モパイル WiMAX が接続状態の場合は、シャットダウン（再起動）したり、スリー 
プや休止状態にしたりしても、次回起動後、またはスリープや休止状態からのレジュー 
ム後に自動的にモパイル WiMAX に再接続されます（使用状況によっては、自動的に接 
続されない場合ちあります)。 

普段のモパイル WiMAX への接続方法については、「3.モパイル WiMAX を使う」 （— P .15) 
をご覧ください。 
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2. モパイル WiMAX の初期設定（契約済みの揚合) 


2. モパイル WiMAX の初期設定（契約済みの場合） 

WiMAX 接続サービス利用契約が完了している場合の接続方法について説明します。 

モパイル WiMAX の初期設定は 、 UQ WiMAX サービスエリア内の電波状態の良い場所で行って< 
ださい。 

初期設定の流れ 


STEP 1 電波を発信できる状態にする 

凸— 

STEP 2 モバイル WiMAX に接続する 


WiMAX 接続サービスの利用契約がお済みでない方は、「1.モパイル WiMAX の初期設定（契約 
していない揚合）」（― P .6) をご覧ください。 


■ STEP 1 電波を発信できる状態にする 


ワイヤレススイッチ搭載機種の場合 

パソコン本体のワイヤレススイッチを ON 側にスライドします。ワイヤレススイッチにつ 
いては、 D 『取扱説明書』の「各部の名称と働き」をご覧ください。 

ワイヤレススイッチ非搭載機種の場合 

m を押しながら@キーを押します（以降、〇 + @キーと記載します)。 

電波を発僖できる状態になると、状態表示 LED のワイヤレス通信ランプが点灯します。 
状態表示 LED については、〇『取扱説明書』の「各部の名称と働き」をご覧ください。 
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2. モパイル WiMAX の初期設定（契約済みの揚合） _ 

■ STEP 2 モパイル WiMAX に接続する_ 

0 oint Web ブラウザーやメールアプリの起動について 

• Web ブラウザーやメールアプリなどは、モパイル WiMAX の接続が完了してから起動してく 
ださい。モパイル WiMAX に接続する前にこれらのアプリを起動していると、インターネッ 
卜に接続できない場合があります。 

1 スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリッ 
クします。 

Q 『Windows 8 基本操作クイックシート』 

「インテル PROSet Wireless 」 の 「 WiMAX 接続ユーティリティー」をクリックします。 

「インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティー」ウィンドウが開きます。 

(^oint 

• デスクトップ画面右下の通知領域から起動することちできます。通知領域にある〇 
をクリックし、翁を右クリックすると表示されるウインドウで 「 WiMAX の設定」 
をクリックします。 



( 画面は機種や状況により異なります ) 


「 WiMAX : オン』のをクリックして®にします。 



ウィンドウに「接続」が表示されます。 
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_2. モバイル WiMAX の初期設定（契約済みの揚合 ) 

4 「接続」が緑色に変わったら、クリックします。 



「接続」が緑色に変わらない場合は、「使用できる WiMAX ネットワーク：」にネットワー 
ク名があるか、確認してくださし、。 

ネットワーク名がない場合は、電波状況を確認してください。 

^^oint 

• 「インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティー」では、ネットワークの 
名前は WiMAX サービス事業者のサービス名称にかかわらず 「UQ WiMAX 」 と表示さ 
れます。 

• モパイル WiMAX に接続すると、無線 LAN ( WiFi ) は切断されます。 

• モパイル WiMAX と Bluetooth ワイヤレステクノロジー（搭載機種のみ）は、同時使用 
が可能です。 


b 「UQ WiMAX に接続しています。 j のメッセージ画面の「今後 v このメッセージを表示し 
ない」のをクリックして.にして、 「 OKj をクリックします。 









2. モパイル WiMAX の初期設定（契約済みの揚合 ) 


b WiMAX 接続サービスの契約の確認が完了し、 「 WiMAX サービスにお申し込みいただきあ 
りがとうございます。 j という画面が表示されたら、内容を確認し、2分以上待ちます。 


WiMAX サービ孑ほお申し込みいただきありがとうございます。 


卜2分程跡 OT * す®で.、 e < J ま SBf 根 ES 、。 


畚き込 Ml 完了す5と.自 tt 的I:お KMw ■の接晓测 W され' 
?做.两格礙れるヒイン Woj 卜 A 浦 SS)ST 能！* D ます。 
掊 S 状況は_ A 臟 1- ティリラィ-麵面で;:磁聰、。 


WiMAX で®モパイルプロードパンドサービスをお楽しみください。 


画面表示直後は、画面を閉じたり電源を切ったりしないで<ださい。 

• この画面は、サービス事業者との契約直後やリカパリ直後など、ハードディスク内 
に接続情報がない場合に表示されます。ハードディスクへ必要な情報が書き込まれ 
るので、そのまま2分以上お待ち< ださい。 


^ 2分以上たったら「閉じる」をクリックして画面を閉じます。 

ハードディスクへの情報の書き込みが完了すると、自動で WiMAX への接続が切断され、 
再接続されます。 

これで接続は完了です。モパイル WiMAX に接続が可能な状態となります。 

なお、モパイル WiMAX が接続状態の場合は、シャットダウン（再起動）したり、スリー 
プや休止状態にしたりしても、次回起動後、またはスリープや休止状態からのレジュー 
ム後に自動的にモバイル WiMAX に再接続されます（使用状況によっては、自動的に接 
続されない場合ちあります)。 

普段のモパイル WiMAX への接続方法については、「3.モバイル WiMAX を使う」（一 P .15) 
をご覧ください。 
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3. モパイル WiMAX を使う 


1モパイル WiMAX を使う_ 

モパイル WiMAX の接続と切断の方法について説明します。 



• 定額プラン以外でご契約の場合 


WiMAX 接続サービスの加入プランが定額プランでない場合には、常時接続状態にしてい 
ると、高額の通信料金が発生することがあります。モパイル WiMAX を使用しないときは、 
モパイル WiMAX を切断するか、電波を停止してください。 

• 電子機器使用の規制がある場所では電波を停止して< ださい 

病院、その他、電子機器使用の規制がある場所では、すべての電波を停止してください。 


■ モパイル WiMAX に接続する_ 

0 oint Web ブラウザーやメールアプリの起動について 

• Web ブラウザーやメールアプリなどは、モバイル WiMAX の接続が完了してから起動してく 
ださい。モパイル WiMAX に接続する前にこれらのアプリを起動していると、インターネッ 
卜に接続できない場合があります。 


1 デスクトップ画面右下の通知領域にある■をクリックし、參を右クリックすると表示 
されるウィンドウで 、 「WiMAX :オン」になつていることを確認します。 

「WiMAX :オン」になっていない場合は、「前回、「機内モード」をオンにした場合、ま 
たは「インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティー」でモノ ゞ イル WiMAX だ 
け切断した場合は」（― P .16) をご覧ください。 

(^oint 

• 通知領域の翁はスタート画面では表示されません。デスクトップ画面で操作して 
ください。 

電波を発信できる状態にします。 

ワイヤレススイッチ搭載機種の場合 

バソコン本体のワイヤレススイッチを ON 側にスライドします。 

ワイヤレススイッチ非搭載機種の場合 

m + ( Mi キーを押します。 

電波を発信できる状態になると、状態表示 LED のワイヤレス通信ランプが点灯しま 
す。 
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3. モパイル WiMAX を使う 


自動的にモバイル WiMAX の接続が開始されます。 

デスクトップ画面右下に次のよ〇なメッセージが表示されたら、接続は完了です。 



■ 

UQ WiMAX に接続しました。 

信号：中 

IP アド•レス： XXX. XXX.XX.XXX 



0 oint 前回、「機内モード」をオンにした場合、または「インテル® PROSet/Wireless WiMAX 
接続ユーティリティー」でモパイル WiMAX だけ切断した場合は 


1. スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をク 

リックします。 

で 」 『Windows 8基本操作クイ ックシー ト H 

2. 「インテル PROSet Wireless 」 の 「 WiMAX 接続ユーティリティー」をクリックしま 
す。 

「インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティー」ウィンドウが開きます。 

3. 「WiMAX :オン」のをクリックしてにします。 

「接続」が緑色になったら、クリックします。 



(intei) 


P ォブジョン i 

WiFi ❼ ヘルブ 

UQ WiMAX は接続可能です。 


^彳自号： （なし） 


« UQ WiMAX (こ接続する(こは、[接続]をり 1 少力してくださ 

い。 


WiMAX ： [© オン J ❿わ 

Ih^I 


「 IP アドレス」が表示されたら、接続は完了です。「インテル® PROSet/Wireless 
WiMAX 接続ユーティリティー」ウィンドウを閉じてください。 


■モパイル WiMAX を切断する_ 

モパイル WiMAX は、次の2つの方法で切断することができます。 


モノ V イル WiMAX だけを切断する 


モパイル WiMAX 以外の無線通信は切れないようにしたい場合の切断方法です。例えば、 
Bluetooth ワイヤレステクノロジー接続（搭載機種のみ）の周辺機器をお使いの場合は、この 
方法で切断します。 


すべての電波を停止する 


この操作でモパイル WiMAX を切断すると、モパイル WiMAX 、 無線 LAN ( WiFi )、 および 
Bluetooth ワイヤレステクノロジー（搭載機種のみ）のすベての電波が停止します。病院、そ 
の他、電子機器使用の規制がある場所では、この方法で電波を停止してください。 
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3. モパイル WiMAX を使う 


モ パイル WiMAX だけを切断する場合 

モパイル WiMAX と無線 LAN ( WiFi ) とを切り替える場合は、「4.モパイル WiMAX と無線 LAN 
( WiFi ) を切り替える」 P .19) をご覧ください。 

1スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリッ 
クします。 

Q『Windows 8基本操作クイックシート』 


▲ 「インテル PROSet Wireless 」 の 「 WiMAX 接続ユーティリティー」をクリックします。 

「インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティー」ウィンドウが開きます。 

^ 「切断」をクリックします。 


接縞 ユーティリティー 




接綾先： 

UQ WiMAX 

〇 オプション丨 O Wi 

Fi ❼ ヘルブ 

e .lll 

IP アドレス： 

xxx.xx.>oo<.xxx 

暗号化： 

^有効 

00:00:23 

WiMAX ： ©オン❼才’ 




すべての電波を停止する場合 

ワイヤレススイッチ搭載機種の場合 

バソコン本体のワイヤレススイッチを〇 FF 側にスライドします。 
ワイヤレススイッチ非搭載機種の場合 

H + @キーを押します。 

電波が停止すると、状態表示 LED のワイヤレス通信ランプが消灯します。 


• モパイル WiMAX が切断されると 

デスクトップ画面で使用している場合は、デスクトップ画面右下の通知領域に 「UQ WiMAX 
から切断されました」というメッセージが表示されます。スタート画面の場合は、メッセー 
ジは表示されません。 

• すべての電波を停止しているときは 

すべての電波を停止すると、消費電力を抑えるために、モパイル WiMAX 機能自体が停止し 
ます。 
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3. モパイル WiMAX を使う 

Windows 8 では「機内モード」の設定により、すべての電波を停止することもできます。 

1. マウスポインターを右上隅に合わせて「チャーム」を表示し、® (設定）をクリッ 
クします。 

=:]『Windows 8基本操作クイックシート J ] 

2. 「設定チャーム」で「インターネットアクセス」をクリックします。 




インター初トア 63 

い 奴 J 

明るさ 

日 (!) 

藝 

翻 驗 

キ-ポィ 


PC 設定喊更 


3. 「ネットワーク」の「機内モード」の ( オフ）をクリックし 、 d (オン) 
にします。 


® ネットワーク 

機内 モード 

ォン _ 
Wi-Fi ( オフ） 


^^oint 

• 「機内モ_ド」をオンからオフにした場合、 Wi - Fi の電波は発信されますが、 WiMAX は「機 
内モード」をオンからオフにしても、電波は停止したままとなります。 

WiMAX を使えるようにするためには、「インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティ 
リティー」を使い WiMAX をオンにしてください。 

設定方法は、「■モパイル WiMAX に接続する」（― P .15) をご覧ください。 
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4. モパイル WiMAX と無線 LAN ( WiFi ) を切り替える 


4. モパイル WiMAX と無線 LAN ( WiFi ) を切り替える_ 

「インテル® PROSet/WirelessWiMAX 接続ユーティリティー」を使用すると、モパイル WiMAX と 
無線 LAN ( WiFi ) を切り替えることができます。 


^^oint 

• モパイル WiMAX 接続と無線 LAN ( WiFi ) 接続を同時に行うことはできません。 

なお、 Bluetooth ワイヤレステクノロジー（搭載機種のみ）は、同時使用が可能です。 

• Bluetooth ワイヤレステクノロジーの電波の発信/停止は、パソコン本体のワイヤレスス 
イッチ、またはキーボードで操作してください。 __ 

Bluetooth ワイヤレステクノロジーについて、詳しくは、函沾『補足情報』をご覧ください。 


1 電波を発信できる状態にします。 

ワイヤレススイッチ搭載機種の場合 

パソコン本体のワイヤレススイッチを ON 側にスライドします。 

ワイヤレススイッチ非搭載機種の場合 

m + @キーを押します。 

電波を発信できる状態になると、状態表示 LED のワイヤレス通信ランプが点灯しま 
す。 


‘ デスクトップ画面右下の通知領域にある□をクリックし、_を右クリックます。 

@ 

カス^7ィズ… 

(画面は機種や状況により異なります） 

^^oint 

• 通知領域の戀はスタート画面では表示されません。デスクトップ画面で操作して 
ください。 
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4. モパイル WiMAX と無線 LAN ( WiFi ) を切り替える 


3 


「 WiMAX オン」、または 「 WiFi オン」を選択します。 


WiMAX の設定 

[• ] WiMAX ォン 

WiFi オン 

WiMAX と WiFi オフ 


接続 

► 

釣 


カスタマイズ … 


「 WiMAX オン」：モパイル WiMAX の電波のみが発信され、無線 LAN ( WiFi ) の電波は 
停止します。 

「 WFi オン」 ：無線 LAN ( WiFi ) の電波のみが発信され、モパイル WiMAX の電波は 

停止します。 
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5. モパイル WiMAX をお使いになるうえでのご注意 


5. モパイル WiMAX をお使いになる〇えでのご注意 


• このパソコンは、海外での WiMAX 接続サービスには対麻しておりません。 

•「Internet Explorer 」 やメールアプリなどは、モバイル WiMAX を接続してから起動してくだ 
さい。モパイル WiMAX に接続する前にこれらのアプリを起動していると、インターネッ 
卜に接続できない場合があります。 

• 「省電カユーティ 1 」ティ」を使って WiMAX を無効に設定できる機種で、 WiMAX を無効に設 
定すると、省電カモードではモパイル WiMAX は使用できません。 

• モパイル WiMAX と無線 LAN ( WiFi ) は、同時に使用できません。 

• 「インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティー」ウィンドウで、モバイル 
WiMAX に接続後、再度 rWiMAX :オフ」のをクリックしてにして WiMAX を切断し 
た揚合、無線 LAN 機能もオフのままとなります。 

• モパイル WiMAX のみを切断し、無線 LAN ( WiFi ) を使う場合は、「4.モパイル WiMAX と 
無線 LAN ( WiFi ) を切り替える」（― P .19) をご覧ください。 

• 「インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティー」で、 「 WiMAX オン」を選択す 
ると、自動的に無線 LAN の電波が停止し、 「 WiR オン」を選択すると、自動的にモパイル 
WiMAX の電波が停止します。 

データ通信中に電波の発信を切り替えると、正常にデータ通信が行えなくなります。また、 
使用中のアプリが正常に動作 • 終了できな<なる場合がありますので、切り替え前には必 
ずデータ通信中でないことを確認してください。 

• 「インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティー」ウィンドウで 、 「WiMAX :才 
フ」のをクリックして®にすることにより、モパイル WiMAX の電波を停止させることが 
できます。この場合、 Bluetooth ワイヤレステクノロジー（搭載機種のみ）の電波は停止し 
ません。 

• モパイル WiMAX は、電波を利用して通信を行うため 、 UQ WiMAX サービスエリア内であっ 
てち、トンネル•地下•建物の中や陰などで電波が届かない場所や電波の弱い場所、および 
UQ WiMAX サービスのエリア外ではご使用になれません。あらかじめご了承の5え、ご使 
用ください。 

• 高層ビルやマンション等の高層階で見晴らしの良い場所であってち、通信できない場合が 
あります。また、電波が強く、アンテナアイコンが5本表示されている状態で、移動せずに 
使用している場合でも、通信が切断される場合がありますので、あらかじめご了承くださ 
い 。 

• 電波状態が一定以上に悪くなった場合には、突然通信が途切れることがあります。また、 
電波状態が良いところでも通信が途切れる場合があります。あらかじめご了承ください。 

• 高速で移動しながら通信を行うと、通信が切断される場合があります。あらかじめご了承 
ください。 

. お使いの環境によっては、通信速度が遅くなる場合があります。あらかじめご了承くださ 
い。 
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5. モパイル WiMAX をお使いになるうえでのご注意 

• 病院内や医療用電気機器のある場所では、すべての電波を停止してください。特に手術室、 
集中治療室 、 CCU (冠状動脈疾患監視病室）などには持ち込まないでください。モパイル 
WiMAX 、 および無線 LAN モジュールからの電波が医療用電気機器に影響をおよぼすことが 
あり、誤動作による事故の原因になります。 

• 心臓ペースメーカーの装着部位からは、 22 cm 以上離してください。電波によりペースメー 
カーの動作に影響をおよぼすことがあります。 

• 満員電車の中など、混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着した方がいる可 
能性がありますので、すべての電波を停止してください。電波により心臓ペースメーカー 
の動作に影響を与える場合があります。 

• 自動ドア、火災報知器等の自動制御機器の近くでは使用しないでください。モパイル 
WiMAX の電波が自動制御機器に影響をおよぼすことがあり、誤動作による事故の原因にな 
ります。 


• ガソリンスタンドなど、引火性ガスの発生する場所では、すべての電波を停止してくださ 
し、。爆発や火災の原因になります。 

• このパソコンを絶対にお客様自身で分解や修理•改造をしないでください。内部に触ると 
感電の原因になります。 

• 「インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティー」の、ネットワーク設定情報、 
および、契約にかかわる情報は、「パックアップナビ」の「マイデータのパックアップ」に 
は対麻していません。 
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6. その他 


. その他 

I モパイル WiMAX の MAC (マック）アドレスを確認する方法_ 

モパイル WiMAX の MAC アドレスは、「インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリ 
ティー」で確認することができます。 

1スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリッ 
クします。 

亡 『Windows 8基本操作クイックシート J ] 

2 「インテル PROSet Wireless 」 の 「WiMAX 接続ユーティリティー」をクリックします。 

「インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティー」ウィンドウが開きます。 

^ 「オプション」をクリックし、表示されたメニューの「詳細設定」をクリックします。 



(これ以降の画面は状況により異なります) 
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6 . その他 


4 「詳細設定」ウィンドウの「アダプター』タブをクリックします。 

詳細設定 -ヘルブ 

[| 河ヲ§ :1設定 
ア9力-情報 

次のサボートされてい5 WiMAX ア9力-が枝出されまし fc。 

裂造元： Intel Corporation 
モデル： IntelfRl CentrinofRl V'/ireless-N + WiMAX 6150 
I 物理アドレス： XX-XX-XX-XX-XX-XX I 


ァタブ 5 理 

このわシヨン tt、WiMAX アグ：^-をリセットします（一瞬無効にしてか5再度 
有効にします)。 

Jg 咖设 — 



「物理アドレス：」に表示されている12桁の英数字が、お使いのモバイル WiMAX の MAC 
アドレスです。 


^^oint 

• 一部のパソコンでは、パソコン本体の裏面などに貼付されている WiMAX MAC ラベルで、 
MAC アドレスを確認することができます。 
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■モパイル WiMAX で困ったら_ 

ここでは、トラブルが発生した場合の対処方法について説明します。 


6. その他 


モノ X イル WiMAX に接続できない 


原因 

対処 

「インテル® PROSet / 
Wireless WiMAX 接続ユー 
ティリティー」で、電波が停 
止されている 

「2.モパイル WiMAX の初期設定（契約済みの揚合）」の 「 STEP 2 モパイ 
ル WiMAX に接続する」（― P .7) をご覧になり、モパイル WiMAX に接続し 
てください。 

すべての電波の発信が停止 
されている 

「2.モパイル WiMAX の初期設定（契約済みの揚合）」の 「 STEP 1 電波を 
発信できる状態にする」（― P .6) をご覧になり、電波を発信できる状態 
にしてください。 

バソコンを購入時の状態に 
戻すリカバリを行った。 

パソコンをご購入時の状態に戻すリカパリを行った場合、ネットワーク 
設定情報が削除され、モノ X イル WiMAX に接続できなくなる揚合がありま 
す。ネットワーク設定情報は、リカパリ後に初めてモパイル WiMAX を接 
続すると、自動的に再設定の画面が表示され、再登録が行われます。再 
登録後は、リカパリ前と同様にモパイル WiMAX をご利用いただけます。 



WiMAX サービ;?:.に右申し込みいただきありがとうございます^ 




9*a»ewr«t. 

解狀 細 め， で;* 

mmJUiA^rn 



(画面の表示内容は、予告なしに変更される場合があります） 

なお、ネットワークの設定情報については、ご利用の WiMAX サービス事 
業者にお問し)合わせくださし、。 

「省電カユーティリティ」を 
使って WiMAX を無効に設 
定できる機種で、 WiMAX を 
無効に設定したまま、省電 
カモードを使用している。 

モパイル WiMAX 機能を使って、ネットワーク（インターネットなど）に 
接続する場合は、「省電カユーティリティ」で WiMAX の設定を無効に設定 
したまま、省電カモードにしないでください。モパイル WiMAX が使用で 
きず、通信を行ろことができません。 

省電カモードついて、詳しくは、次のマニュアルをご覧ください。 

© eb 『補足情報』 


電波の状態が不安定になる 


原因 

対処 

ビルの高層喈や見通しの良 
い場所でも電波が不安定に 
なることがあります。 

パソコンの設置場所や向きを変えることで、電波の状態が改善される揚 
合がありますので、細かく調整してください。なお、トンネル•地下 • 
建物の中ゆ陰な どで 電波が届かない場所、屋外でも電波の弱い場所、お 
よび UQ WiMAX サービスのエリア外ではご使用になれません。 

その他、「インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続 ユー ティリティ ー」 の 
詳細については、ヘルプをご参照ください。 
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